TOMASZ PIECHNIK 
Konduktor e. k. kolei Karola Ludwika, 


przeżywszy lat 46, po krótkich a dolegliwych cierpieniach, opatrzony Sw. Sakramentami 
zakończył życie w dniu 8 Września 1885 r. 


W żalu pogrążona żona wraz z dziećmi, zaprasza Krewnych, Kolegów, Znajomych i pobożną Publiczność na wyprowa- 
dzenie zwłok odbyć się mające we Czwartek dnia 10 b. m. o godz. 4-tej po południu z domu przy ulicy Basztowej L. 12, 


na miejsce wiecznego spoczynku, oraz na 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


które odprawi się w kościele O. O. Reformatów w Piątek dnia 11 Września b. r. o godzinie 9-téj rano. 
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W drukarni W. Korneckiego w Krakowie. 


